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Análisis de Wall Scanner: ¿realmente funciona un magnetómetro?
Si alguna vez has buscado un análisis de una app detectora de vigas, seguramente te has topado con una mezcla confusa de marketing entusiasta y valoraciones furiosas de una estrella. La verdad sobre los escáneres de pared basados en el teléfono tiene matices: funcionan de verdad para ciertas tareas y fallan de verdad en otras. Este análisis de Wall Scanner & Metal Detector te da el panorama completo: precisión, casos de uso, limitaciones y privacidad.
Consíguela gratis en iPhone (App Store) o Android (Google Play): sin anuncios y sin necesidad de crear una cuenta.
Qué hace realmente Wall Scanner & Metal Detector
La app utiliza el magnetómetro integrado de tu teléfono —el mismo chip que hace funcionar la aplicación de brújula— para detectar perturbaciones en el campo magnético local. Cuando escaneas una pared lentamente, la app busca picos en la lectura del magnetómetro que se corresponden con tornillos o clavos metálicos incrustados en la placa de yeso. Como las placas se fijan a las vigas con tornillos metálicos a intervalos regulares, esos picos revelan indirectamente la posición de las vigas.
La app incluye tres modos diferenciados:
	Modo detector de vigas: optimizado para escanear paredes lentamente. Muestra un gráfico del magnetómetro en tiempo real. Los picos del gráfico indican fijaciones metálicas y, por tanto, la posición de las vigas.
	Modo detector de metales: muestra las lecturas brutas en microteslas. Útil para detectar cualquier metal ferromagnético cercano, incluidas tuberías y armaduras embebidas.
	Modo detector de CEM: muestra la magnitud total del vector magnético. Detecta la componente magnética de los campos electromagnéticos de cables y electrodomésticos.

Precisión: qué muestran las pruebas
En pruebas sobre placas de yeso modernas colocadas en paredes con estructura de madera:
	La app detectó correctamente la posición de las vigas en el 80-90 % de los casos en los que se usaron tornillos para placa de yeso (construcción moderna)
	Se produjeron falsos positivos cerca de tuberías metálicas, cajas eléctricas y cantoneras
	El rendimiento empeoró en paredes antiguas con menos fijaciones (construcción solo con clavos, yeso sobre listones)
	Las paredes con perfilería metálica (construcción comercial) generaron lecturas amplias y continuas en lugar de picos aislados

La calidad del magnetómetro varía notablemente entre modelos de teléfono. Los iPhone de gama alta y los buques insignia Android tienen sensores más sensibles que los dispositivos económicos.
Casos de uso: dónde brilla
Colgar cuadros y estantes ligeros
Para cargas ligeras (menos de 5 kg), la app del móvil es perfectamente suficiente. Identifica el pico, marca la viga y pon el tornillo. Este es el caso de uso ideal: rápido, accesible y sin necesidad de hardware.
Verificación antes de taladrar
Incluso cuando usan un detector de vigas físico, muchos profesionales hacen un escaneo rápido con el móvil para contrastar. Los dos métodos suelen confirmarse mutuamente y, en ocasiones, detectan falsos positivos que el aparato pasó por alto.
Detección de tuberías y metales
El modo detector de metales resulta realmente útil para localizar tuberías ferromagnéticas (conducciones de agua o gas de hierro y acero) antes de cortar o taladrar en zonas por donde podrían pasar. No sirve para tuberías de cobre ni de PVC.
Mapeo de campos electromagnéticos
El modo CEM ayuda a identificar zonas de alta actividad magnética alrededor del cableado, los transformadores y los electrodomésticos. Es útil como herramienta de orientación aproximada, no como instrumento de precisión.
Limitaciones: dónde flojea
Paredes de yeso tradicional
Las viviendas antiguas con paredes de yeso suelen tener menos fijaciones metálicas (o usan clavos antiguos en lugar de tornillos modernos), lo que produce señales más débiles. La detección no es fiable en este tipo de paredes.
Aplicaciones con cargas pesadas
Para montar televisores grandes, espejos de cuerpo entero o armarios voluminosos, verifica siempre con un detector de vigas físico. La app del móvil sirve como primera aproximación, pero hay demasiado en juego como para confiar solo en ella con cargas pesadas.
Detección de metales no ferrosos
Las tuberías de cobre, los tubos de aluminio y los accesorios de latón no se detectan de forma fiable. El magnetómetro solo es eficaz con metales ferromagnéticos.
Detección de vigas profundas
Si hay una capa gruesa de material entre la fijación y la superficie (por ejemplo, azulejo sobre panel de soporte sobre placa de yeso), la señal se atenúa notablemente.
Privacidad: ¿qué datos recopila?
Wall Scanner & Metal Detector recopila cero datos del usuario. La aplicación:
	No requiere cuenta ni dirección de correo electrónico
	No solicita permiso de ubicación
	No envía las lecturas de los sensores a ningún servidor
	Funciona al 100 % sin conexión, en modo avión
	No incorpora ningún SDK de analítica ni de publicidad

El único permiso necesario es el acceso a los sensores, y solo mientras la app está en primer plano. Es el mínimo imprescindible para que funcione.
Comparación con detectores de vigas físicos
Un detector de vigas de 30 dólares utiliza detección capacitiva: mide cambios de densidad, no de magnetismo. Eso significa que puede encontrar el borde de una viga aunque no haya una fijación metálica justo a esa profundidad. Una app de móvil no puede hacerlo. Sin embargo:
	El móvil siempre lo llevas en el bolsillo: no necesitas tener otro aparato
	La app es gratuita; un detector físico decente cuesta entre 15 y 80 dólares
	Para un uso ocasional, la diferencia de precisión rara vez importa en la práctica

Veredicto final
Wall Scanner & Metal Detector se gana una recomendación firme para el bricolaje doméstico. Es honesta sobre lo que mide, te enseña los datos brutos y no oculta sus limitaciones. Para colgar cosas en el día a día en viviendas con placa de yeso moderna, funciona de forma fiable. Para usos profesionales o con cargas pesadas, úsala como primera aproximación y verifica con hardware.
Descárgala gratis: App Store (iPhone) | Google Play (Android)
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